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ВВЕДЕНИЕ 





Т Яростный рукопашный бой за 
«Укрепленную батарею» между 
британскими гвардейскими гренадерами и 
1 солдатами русского Якутского, полка. 


1854 


в ИНКЕРМАНСКОМ СРАЖЕНИИ столкнулись союзные - британские и 
французские - войска, растянутые в тонкую линию вокруг Севастополя, 
и русский вспомогательный корпус, превосходивший их примерно в три 
раза. В день сражения из-за густого тумана русские командиры были 
лишены возможности координировать действия войск, а брошенные в 
атаку русские части оказались остановлены на Инкерманских высотах 
решительными действиями британских и французских солдат. 


И11ККРМЛ11 






ИНКЕРМАН 


Г 

п 



Т Британские войска в сражении при 
Альме. В этой битве князь Меншиков 
не подготовил должным образом свои 
позиции и не использовал прекрасную 
возможность сорвать наступление 
союзников. 


ИНКЕРМАН 

ХРОНОЛОГИЯ 

1854 


14 сентября: Союзные войска высаживаются в 
Каламитском заливе, примерно в 40 км к северу 
от Севастополя. 

19 сентября: Начало наступления на 
Севастополь. Союзные войска встречают незна- 
чительное сопротивление противника и вступа- 
ют в перестрелку с русскими на реке Булганак, 
а на следующий день выигрывают сражение на 
реке Альме. 

26 сентября: Обойдя Севастополь, союзные 
войска создают свою базу в рыбацком городке 
Балаклава. 

17 октября: Союзные войска, удерживающие 
высоты вокруг Севастополя, начинают бомбарди- 
ровку города. Она прекращается после того, как 
взрывается главный французский склад с бое- 
припасами. 

24 октября: Прибывают русские подкрепления. 
В Балаклавском сражении англичане отбивают 
атаку русских, но серьезного ущерба противни- 
ку не наносят. 

26 октября: Сражение «Малый Инкерман». Атака 
русских сталкивается с ожесточенным сопро- 
тивлением британской пехоты на склонах горы 
Инкерман. Русские войска несут большие поте- 
ри, но им становится понятно, что этот участок 
позиций союзников является слабым. 

Инкерманское сражение, 5 ноября. 

06:00: Русская армия начинает внезапную атаку 
на позиции союзников вблизи Инкермана. 

06:00-07:30: Генерал Соймонов начинает атаку 
позиций на горе Казачьей. Англичане медленно 
отступают, удерживаясь на линии полевых укре- 
плений. После ожесточенного боя англичане 
отбивают первую атаку русских. 

07:30-08:30: Генерал Павлов прибыва- 
ет с 10 000 солдат; наступление русских войск 
набирает темп. После рукопашного боя за 
«Укрепленную батарею» русские войска останав- 
ливаются. 

08:00-09:00: Англичане начинают серию атак, 
но вскоре оказываются в окружении, отрезанны- 
ми от основных сил. 

09:30-10:30: Русские возобновляют атаку, про- 
кладывая себе дорогу через горный хребет. На 
помощь англичанам прибывают французские 
подкрепления. 

10:30-12:00: Французская и британская пехота 
оттесняет противника от горы Инкерман. 

1 3:00- 1 5:00: Русская армия уходит из района 
Инкермана. 



СЕВАСТОПОЛЬ В ОСАДЕ 

После нескольких сражений, не приведших к решающим результатам, 
русское командование начало сосредотачивать свои силы ддя проведения 
крупного наступления против находившихся в Крыму войск союзников. 




вывести 


К огда завершились Наполеонов- 
ские войны. Российская империя 
активизировала свои действия, 
направленные на приобретение удоб- 
ного незамерзающего порта, обеспе- 
чивающего выход в Средиземное море. 
Император Николай I учитывал слабость 
Османской империи - «больного челове- 
ка Европы», - постепенно приходящей в 
упадок, что давало России возможность 
расширить свое влияние в этом регио 
не. Однако это противоречило инте 
ресам двух наиболее мощных евро- 
пейских держав - Великобритании 
и Франции, у которых были свои 
причины поддерживать в этом 
регионе определенный порядок 
вещей. Земли Османской импе- 
рии находились в зоне интересов 
не только России: с ней также гра- 
ничила североафриканская фран- 
цузская колониальная империя, под 
контролем турок находились сухопут- 
ные пути к британским владениям в 
Индии и на Востоке. 


ГЕНЕРАЛ ДАННЕНБЕРГ 


ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ДАННЕНБЕРГ (1792-1872) во время Инкерманского сражения 
командовал IV русским корпусом. В отличие от многих других коллег-командиров, 
Данненберг был относительно скромного происхождения и начинал службу в 
офицерских чинах во время Наполеоновских войн. У Данненберга и его солдат 

был ценный опыт боев с союзниками, поскольку годом 

они приняли участие в Дунайской кампании. 

V м К сожалению, этот опыт был преимущественно 

негативным: они потерпели поражение от 
османских войск в сражении при Ольтенице 
^ ^ 4 ноября 1 853 года. Данненберг был сильно 

^ озабочен перспективой дать бой противнику 

в годовщину своего поражения, в связи с 
чем убедил Меншикова задержать атаку 
на день. При Инкермане густой туман 
и пересеченная местность лишили его 
возможности оценить ситуацию на поле 
и помешали осуществлять реальный 


контроль за ходом сражения. 


На пути к войне 

Император Николай I нашел сазиз ЬеШ 
в 1853 году когда разгорелся очередной 
конфликт мевду православными и като- 
ликами в управляемом османской адми- 
нистрацией городе Иерусалиме. Когда 
вопрос был решен в пользу католиков, 
император отправил ультиматум, тре- 
буя, чтобы все православные христиа- 
не, проживавшие в пределах Османской 
империи, были официально объявле- 
ны находящимися под защитой России. 
Османский султан при явном подстрека- 
тельстве англичан отклонил ультиматум. 

Николай I угрожал ввести войска в 
Дунайские княжества - Молдавию и 
Валахию, если османы не примут его 
условия. Однако султан, воодушевлен- 
ный присутствием британских и фран- 
цузских военных кораблей, вновь отве- 


тил отказом. 3 июля 1853 года рус- 
ские войска заняли княжества. 5 октя- 
бря Османская империя объявила 
России войну, а уже 30 ноября туркам 
был нанесен сокрушительный удар в 
Синопской бухте, где рус- 
ский Черноморский флот 
уничтожил стоявшую на 
якоре османскую эскадру. 


Под давлением все более усиливавше- 
гося ура-патриотического обществен- 
ного мнения британское правитель- 
ство дало согласие на французский план 
введения в Черное море объединен- 
ной боевой эскадры и отправку войск 
в Средиземное море. В марте 1854 года 
Великобритания и Франция направили 


► В Синопском с 

русский флот под 
командованием Павла 
Нахимова уничтожил 
сильную османскую . 
потопив или заставив 
выброситься на берег семь 
фрегатов и несколько менее 
крупных кораблей. 


Ч.1 
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I I НАСТУПЛЕНИЕ из КАЛАМИТСКОГО ЗАЛИВА: 14 сентября - 5 ноября 




Каламитский 


20 сѳнт. 1854: 

Сражение при Альме 


Бахчисарай 


Бѳльбек 


Инкерман 


Балаклава 


10 миль 


20 км 


войска из Дунайских княжеств. После 
того, как ответа не последовало, они 
объявили войну Российской империи. 

В июне 1854 года союзные войска 
выдвинулись к Черноморскому побе- 
режью Болгарии, собираясь поддер- 
жать османов. 2 августа император 
Николай I, который не смог добиться 
скорой победы, отозвал свои войска. 
Поступив подобным образом, он фак- 
тически ликвидировал повод для союз- 
ников остаться в Черном море. Однако 
союзники стремились сохранить 
статус-кво и ликвидировать угрозу уси- 
ления позиций России. Черноморский 
флот и его главная база Севастополь - 


символ амбиций Российской империи 
на юге - теперь оказались в пределах 
досягаемости войск союзников. 

Высадка в Крыму 

Испытывая сильное давление со 
роны прессы и общества, требовавших 
предпринять активные действия 
тив России, Великобритания и Франция 
согласились высадить свои войска в 
Крыму и сравнять с землей 
Командующие союзными войсками испы- 
тывали недостаток в картах и плохо знали 
местность, в связи с чем выбор ими места 
высадки, как стало потом ясно, оказался 
их главной стратегической ошибкой. Он 


высадились довольно далеко к северу от 
Севастополя в Каламитском заливе, поэто- 
му у защитников города было достаточно 
времени, чтобы подготовиться к оборо- 
не. 14 сентября около 30 000 французов, 
27 000 англичан и 7000 турок высадились 
в Крыму - они пребывали в приподнятом 
настроении и рвались в бой. 

Подготовка русской армии к отраже- 
нию иностранного вторжения не отли- 
чалась системностью. Экипажи кора- 
блей и гарнизон Севастополя неустан- 
но трудились, укрепляя оборону, однако 
находившаяся в Крыму полевая армия 
занимала пассивную позицию, что явля- 
лось главным образом результатом дей- 
ствий неожиданно назначенного глав- 
нокомандующим дипломата и царед- 
ворца адмирала князя Меншикова. 

Меншиков решил дать отпор врагу на 
реке Альме, в 23 км ксеверу от Севастополя, 
но не потрудился укрепить свои позиции. 
20 сентября войска союзников достигли 
реки. Французы атаковали левый фланг 
русских, а вскоре после этого англичане 
нанесли удар по русскому центру. Русские 


▼ Севастополь перед началом 
осады; хорошо видны форты вокруг 
гавани ( гравюра XIX века ) . ” 


Британские осадные позиции 

^ Севастополь 

Французские 
осадные позиции 


26 окт. 1854: 

Сражение «Малый Инкерман^ 
5 нояб. 1854: 

Инкерманское сражение 


19 сѳнт. 1854: 

Перестрелка на Булганаке 


Альма 


Фланговый маневр союзников с целью 
атаки Севастопольских позиций с юга 


26 сѳнт. 1854: 

Союзники пересекают Трактирный мост через реку Черная 


25 сѳнт. 1854: 

Главная русская армия уходит от Севастополя 


Херсонесская 

возвышенность 


26 сѳнт. 1854: 


25 окт. 1854: 

Союзники берут Балаклаву и 

4 

Балаклавское 

продолжают укреплять свои 

/ 

сражение 

позиции на высотах южнее 


Севастополя 



14 сѳнт. 1854: 

После высадки 
союзников начинают 
работать британские 
службы снабжения 


Британские корабли снабжения 






войска, которые противник обошел с 
левого фланга, после прорыва в центре 
оставили занимаемые позиции и нача- 
ли отход на юг, в Севастополь. От полно- 
го поражения их спасли командующие 
союзной армией, которые не смогли дого- 
вориться о плане дальнейших действий и 
дали противнику возможность уйти. 

Осада Севастополя 

В Севастополе русское командование 
решило сосредоточить все ресурсы на 
обороне города с суши. Корабли были 
затоплены в гавани (в результате чего 
вход в нее для судов противника ока- 
зался полностью закрыт), а их команды 
вместе с морскими орудиями - переве- 
дены на берег. 

Союзное командование только теперь 
начинало оценивать всю серьезность 
своего положения. У союзников явно 
недоставало войск, чтобы немедленно 
начать штурм Севастополя, а единствен- 
ная гавань, которую можно было исполь- 
зовать для подвоза снаряжения и подкре- 
плений, находилась на противополож- 
ной стороне города. План состоял в том, 
чтобы выйти восточнее Севастополя и 
захватить расположенный южнее порт 
Балаклава. Этот так называемый «флан- 
говый маневр» должен был привести к 
тому, что французы оказывались у моря 
на западе, а англичане - на востоке. 



предыстория 


ГЕРЦОГ КЕМБРИДЖСКИЙ 


ПРИНЦ ДЖОРДЖ ГЕРЦОГ КЕМБРИДЖСКИЙ (1819-1904) был самым молодым генералом 
британской армии. В немалой степени это объяснялось тем обстоятельством, что он являл- 
ся кузеном королевы Виктории. До своей отправки в Крым принц Джордж никогда не уча- 
ствовал в боевых действиях, предпочитая службу в военной администрации в более сол- 
нечных и мирных колониях Британской империи, та- 
ких как Ионические острова. Его действия во время 

сражения при Альме подверглись резкой кри- ДДД \ 

тике за то, что он слишком медленно орга- / ^ 

низовал наступление легкой дивизии и дал / I ІІ 

возможность русским вернуть себе ини- / ^ II 

циативу. При Инкермане он не выказал / , = 

талантов тактика, чего он него, впро- х 

чем, и не требовалось. Его личная хра- А 

брость была хорошим примером для 

его солдат и поддерживала в них в те- / 

чение всего дня сражения высокий бо- 

евойдух. \ . .. ' - 


Здесь были возведены две линии обо- 
роны, в то время как бригады тяже- 
лой и легкой кавалерии располагались 
лагерем поблизости. Сознавая, что они 
уже упустили возможность атаковать 
Севастополь после удачи под Альмой, 
союзники 9 октября начали рыть укрепле- 
ния и параллели. Однако к этому момен- 
ту гарнизон Севастополя был увеличен 
до 25 000 человек, также русские возве- 
ли сильный дугообразный оборонитель- 


низоном вице-адмирал Корнилов, одна- 
ко скоро стало ясно, что защитники горо- 
да - теперь силой в 25 000 человек - могут 
легко восполнять любой ущерб, нанесен- 
ный им союзниками. Успехи союзных 
войск были крайне незначительными. 



Британская гавань в Балаклаве бьша 
расположена довольно далеко от линий 
осады, но ей угрожали русские войска, 
развернутые за пределами; Севастополя. 


ный рубеж. 17 октября 126 союзных ору- 
дий начали непрекращающуюся бомбар- 
дировку города. Севастополь очень силь- 
но пострадал, погиб командовавший гар- 



и вскоре они начали сожалеть о своем 
решении провести зиму на холодном, 
продуваемом всеми ветрами нагорье. 

Балаклавское сражение 

Утром 5 октября русский вспомога- 
тельный отряд генерала Липранди поя- 
вился на холмах восточнее Балаклавы. 
Англичане были захвачены врасплох, 
но оказали ожесточенное сопротивле- 
ние и смогли отбросить солдат генера- 
ла Липранди. Однако, как и при Альме, 
возможность нанести противнику 
решающий удар была упущена коман- 
дующими союзными войсками. Когда 
русские начали отступление, одну из 
самых великолепных кавалерийских 
частей британской армии - бригаду 
легкой кавалерии - отправили вперед, 
чтобы развить успех. Однако из-за ряда 
неточных приказов и их неправильной 
трактовки бригада вместо этого бро- 
силась в самоубийственную атаку на 
позиции русской артиллерии. 







Н и британская, ни русская армии 
во время Крымской войны не 
отличались особенно хорошим 
состоянием. Мирный период, после- 
довавший за Наполеоновскими вой- 
нами, привел к тому, что обе армии к 
середине века имели устаревшую орга- 
низацию и благодушно относились к 
боевой подготовке. Кроме того, сам 
характер войны претерпел серьезные 
изменения, и аристократическая элита, 
занимавшая командные посты в обеих 
армиях, оказалась плохо подготовле- 
на к организационным и техническим 
новшествам современной войны. 

Многочисленные кардинальные изме- 
нения в политической системе Франции, 
произошедшие со времен Наполеона, 
создали возможности для проведения 
реформ. Кроме того, французская армия 
имела опыт боевых действий во время 
кодоциальнььх войн в Северной Африке. 


► Русский пехотинец; набросок сделан за неделю 
до Инкерманского сражения. Британские солдаты 
завидовали русским солдатам, имевшим толстые 
зимние шинели, которые были намного теплее 
насквозь продуваемых британских. 

В условиях холмистой и пересечен- 
ной местности вокруг Инкермана ни 
одна из сторон не смогла использовать 
свою кавалерию. Кроме того, ландшафт 
не позволял производить сложные так- 
тические маневры. В результате реша- 
ющее значение для исхода этого «сра- 
жения солдат» имели прежде всего бое- 
вые качества пехотинцев обеих сторон. 

Русские офицеры 

В русской армии имелись три способа 
получить офицерское звание, 
пятая часть офицеров происходила из 
рядов мелкопоместного дворянства. Они 
получали символическое военное обра- 
зование, но на практике бьши подготов- 
лены ненамного лучше, чем представи- 
тели второй категории - юнкеров, кото- 
рые обычно являлись выходцами из 
обер-офицерских детей, то есть сыновья- 


СТРЕЛКИ ГУДЛЕИКА 

Во время парадов солдаты армий как России, так и союзников 
носили пышную, красочную форму. Но на холодных и раскисших 
полях сражений в Крыму яркие цвета этой формы вско- 
ре сменились различными оттенками серого и коричнево- 
го, напоминающего грязь, цветов - обе стороны стали оде- 
вать своих солдат в полевую форму. Солдаты сформирован- 
ной незадолго до Крымской кампании Гвардейской гренадер- 
стрелковой роты, во главе которой был поставлен капи- 
тан Джеральд Гудлейк, носят поверх своих красных мунди- 
ров стандартную шинель британской армии (1 ). Свои высо- 
кие шапки из медвежьей шкуры они сменили на «альбертов- 
ские» шапки (2) или неуставные непромокаемые шапочки (-3). 
Каждый солдат носит белую суму на длинной перевязи (4) для 
личных вещей и запасной одежды и жесткую кожаную патрон- 
ную сумку (5), рассчитанную примерно на 60 зарядов. 


ШТУЦЕРЫ И МУШКЕ 

В сражении при Инкермане решающее значение имела 
подготовка рядовых пехотинцев обеих армий. 










ми унтер-офицеров, после долгой служ- 
бы сдававших соответствующий экзамен 
и получавших младшие офицерские зва- 
ния. Третью категорию составляли унтер- 
офицеры, получавшие первый офицер- 
ский чин после примерно 10-летней служ- 
бы; именно они занимали большую часть 
офицерских должностей в полках. Их 
подготовка была костной и лишенной 
творческого подхода, а они, в свою оче- 
редь, в том же ключе воспитывали своих 
подчиненных. 

Однако слабый уровень подготов- 
ки обер-офицерского состава русской 
армии не стал бы такой острой пробле- 
мой, если армия располагала достаточ- 
ным количеством храбрых и способ- 
ных генералов. Однако и они были в 
дефиците, а те отдельные талантливые 
генералы, которым удалось продраться 
сквозь сложную систему личных связей 
и политических преференций и занять 
высокий командный пост, часто ока- 
зывались в тупиковой ситуации из-за 
некомпетентности штабных офицеров. 

Русские пехотинцы 

Солдат русской пехоты был рекрутом, 
служившим в течение 25 лет, причем 
обычно все время в одном и том же 
полку. Жалование и бытовые условия 
были плохими, но в целом обеспечивали 


▼ Группа французских 
пехотинцев-зуавов. 
Несмотря на свою 
экзотическую форму, 
все они были из 
континентальной Франции, 
а не из североафриканских 
колоний. 


удовлетворение всех основных потреб- 
ностей. Однако палочная дисциплина и 
костная структура командования препят- 
ствовали проявлению солдатами иници- 
ативы и ограничивали возможности слу- 
жебного роста. Ежедневное существова- 
ние русского солдата составляли беско- 
нечные тренировки: выверенный стро- 
евой шаг был высшим критерием успе- 
ха, а плацы и большие открытые про- 
странства являлись основными места- 
ми для проведения тактических построе- 
ний. Основное внимание уделялось тому, 
как солдаты будут выглядеть на парадах, а 
наказания за допущенные ошибки были 
публичными и часто крайне жестокими. 

Русские войска, вступившие в бой с 
англичанами под Инкерманом, преиму- 
щественно имели больше опыта, чем их 
противник Многие подразделения уже 
участвовали в боях с англичанами при 
Альме или сражались до этого с турка- 
ми при Калафате. Корпус Данненберга 
был задействован при Ольтенице. У всех 
этих сражений имелась одна общая осо- 
бенность - они закончились поражени- 
ем русских войск 

Вооружение и тактика 

В русской армии было лишь несколько 
стрелковых полков, вооруженных «лит- 
тихскими» штуцерами калибра .700, про- 
изводившимися в Льеже. Кроме того, 
некоторое количество штуцеров было 
передано в строевые пехотные полки, 
где ими предполагалось вооружить луч- 
ших стрелков. Однако на первых этапах 


воины в русской армии, судя по всему, 
обращали мало внимания на стрелковую 
подготовку. Обычно ежегодно в армии 
вьщавалось по 10 патронов на человека 
для проведения учебных стрельб, а часто 
на учениях использовались холостые 
патроны. При Инкермане русские войска 
все еще сражались и вели огонь теми же 
способами, которые когда-то с успехом 
применялись против армий Наполеона 
пятьюдесятью годами ранее. 

У каждой пехотной дивизии была 
штатная артиллерийская бригада, в 
которую входили две 12-орудийные 
полевые батареи (в каждой шесть 12- и 
шесть 18-фунтовых пушек), а также две 
легкие батареи (по восемь 6- и четы- 
ре 9-фунтовых пушек). Пушки были 
медными и гладкоствольными, их ско- 
рострельность составляла около двух 
выстрелов в минуту, а дальность стрель- 
бы - более 900 метров. Стандартные 
пушечные ядра, картечь и гранаты 
могли использоваться всеми пушками. 

Британские офицеры 

В ТО время как уровень высших бри- 
танских командиров времен Крымской 
кампании может быть обозначен как 
в лучшем случае неровный, обер- и 
штаб-офицеры линейных полков всег- 
да выказывали смелость и распоряди- 
тельность. Многие делили лишения и 
опасности походной жизни со своими 
солдатами, заслужив настоящее их ува- 
жение и даже любовь. 

В большинстве случаев офицерские 
патенты и должности приобретались за 
деньги и не требовали никакого предва- 
рительного обучения и опыта. Система 
подготовки командных кадров все еще 
находилась в зачаточном состоянии, и 
уровень британских генералов был лишь 
незначительно выше, чем у их русских 
коллег. Хотя в штатном расписании суще- 
ствовали особые должности штабных 
офицеров, личный штаб командующего 
^комплектовался исключительно по про- 
текции или родственным связям. Никакой 
особой подготовки для штабных офице- 
ров не существовало; предполагалось, что 
необходимые знания они приобретут на 
■ службе с течением времени. 

Британские пехотинцы 

Британский солдат был доброволь- 
цем, поступавшим на военную служ- 


ИПКЕРМАН 



бу на срок, составлявший 
минимум 10 лет. Полки, 
отправленные в Крым, 
отличались особенно 



ШТЫКОВАЯ АТАКА 


Русская армия все еще жила по принципам, заложенным Александром Суворовым: «Пуля - дура, штык - молодец!». Боль- 
шинство пехотинцев было вооружено гладкоствольными мушкетами, имевшими эффективную дальность стрельбы не 
более 150 шагов, в связи с чем предполагалось, что они будут при любой возможности использовать штык. Штыковая 
атака обычно выполнялось в ротной или (что чаще) батальонной колонне - примерно 800 человек в плотных шерен- 
гах размером не больше 25 шагов но 32 шага. Это построение имело три главные особенности. Во-первых, колон- ^ 
ной было легко управлять, такое построение не давало солдатам обратиться в бегство и теоретически по- 
зволяло нанести по противнику удар большой силы. Во-вторых, ее узкий фронт давал возможность ев- <. 

сти огонь и использовать штыки только солдатам первых двух шеренг, и, в-третьик колонна М Ш 
была очень уязвима для артиллерийского и ружейного огня. Но пересеченной местности и в ^ 

тумане под Инкерманом подобные плотные колонны распадались, и штыковая атака , 
русских войск вылилась в яростную рукопашную. Русские пехот ищы бро- 
сались но солдат противника и кололи их своими штыками, «И 

пока те не ломались, после чего начинали бить врагов ^ ^ 

прикладами своих мушкетов. В сообщениях оче- I ^ 

видцев с британской стороны упоминается о ^ ^ ^ 

солдатах, которые, утратив оружие, сро- @ 

жались ножами, камнями, а то и просто 

^ Вой за «Укрепленную батарею», 

Колдстримского гвардейских - ^ ^ ^ 

полков и русского Тарутинского ^ 

полка из 17-й дивизии Павлова. 


хорошим состоянием, 
поскольку от негодных солдат избавля- 
лись до того, как войска отправлялись в 
плавание, и заменяли их солдатами из 
оставшихся на родине частей. Кроме 
того, после открытия специального 
учебного полигона в Чобхэме большая 
часть полков приняла участие в манев- 
рах в составе бригады и дивизии. 

Пять батальонов из числа отправ- 
ленных в Крым несли действительную 
военную службу с конца 1840-х годов, 
но лишь один из них (из 1-й стрелко- 
вой бригады) в течение четырех пред- 
ьщущих лет участвовал в боевых опе- 
рациях. Однако в Крыму они быстро 
приобрели боевой опыт. Большинство 
полков, сражавшихся под Икерманом, 
также были в деле при Альме, и все уже 
использовались в осадных мероприя- 
тиях и разведывательных операциях. 
Военные действия закалили солдат, и 
теперь британская армия в Крыму стала 


спаянной, уверенной в себе, смелой и 
все более коварной силой. Именно с 
ней русские и столкнулись 5 ноября. 

Британская артиллерия 

Каждой ДИВИЗИИ были приданы одна или 
две артиллерийские батареи, на вооруже- 
нии каждой из которых состояли четы- 
ре 9-фунтовые пушки и две 24-фунто- 
вые гаубицы. Две 18-фунтовые гаубицы в 
критический момент бьши сняты с осад- 
ных позиций под Севастополем и сыгра- 
ли важную роль в Инкерманском сраже- 
нии. Все пушки Королевской артиллерии 
были гладкоствольными, причем исполь- 
зовались такие же виды боеприпасов, 
как и те, что применяли русские канони- 
ры. Однако на вооружении Королевского 
флота находились новые нарезные ору- 
дия системы Ланкастера, причем экипа- 
жи кораблей с большим успехом исполь- 
зовали их во время сражения, ведя огонь 
с бастиона Виктории. 


А Нарезной мушкет Энфилда образца 
1853 начал поступать в армию примерно 
в дни Инкерманского сражения. 

Французские войска 

Французы прибыли на поле боя под 
Инкерманом довольно поздно, да и стрем- 
ление идти в атаку у них отбило высоко- 
мерное поведение британских команди- 
ров. Коіда они все же вступили в бой, их 
действия сразу же оказались решающи- 
ми - русское наступление (и так уже засто- 
порившееся) бьшо окончательно останов- 
лено и вскоре перешло в полномасштаб- 
ное отступление. 

Наиболее боеспособными частями 
французской армии были зуавы, широко 
известные своей экзотической формой в 
восточном стиле. Зуавы были сверхсроч- 
нослужащими добровольцами. Опыт боев 
с кочевниками-берберами и повстанцами 
позволил им стать хорошими стрелками, 
кроме того, они были обучены ведению 
военных действий в гористой местности - 
как раз такой, как под Инкерманом. 
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Противоборствующие стороны 


РУССКИЕ войска 


Общая численность: 18 929 человек. Отряд Павлова: 15 806 человек 

ГЕНЕРАЛ ПЕТР ДАННЕНБЕРГ 


10-я дивизия 

генерал-майор Даниил Вильбуа 

Екатеринбургский полк 
Томский полк 
Колыванский полк 


11-я дивизия 

Селенгинский полк 
Якутский полк 
Охотский полк 


ОТРЯД СОЙМОИОВА 
генерал-лейтенант Федор Соймонов 

10-я <ч:водиАЯ» дивизия 
генерал-майор Иосиф Жабокритский 

Владимирский полк 
Суздальский полк 
Угличский полк 

Бутырский полк (из 17-й дивизии) 

ОТРЯД ПАВЛОВА 

генерал-лейтенант Прокофий Павлов 
17-я дивизия 

Бородинский полк 
Тарутинский полк 
4-й стрелковый батальон 


Артиллерия 

1- я тяжелая батарея (10 пушек) 

2- я тяжелая батарея (12 пушек) 
4-я и 5-я легкие батареи (16 пушек) 


Артиллілрия 

Тяжелая артиллерия (32 пушки) 
Легкая артиллерия (47 пушек) 
Резервная батарея (8 пушек) 


БРИТАНСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 


Общая численность: 7464 англичанина, 8219 французов 

БРИЛ АИСКИЕ ВОЙСКА 

СРЕЛЬДМАРШАЛ (ПИЩ’ОЙ ДЖЕЙМС СОМЕРСЕТ БА1ЧИ1 РАГЛАИ 


1-я дивизия 

Джордж герцог Кембриджский 

3-й батальон Гвардейского гренадерского 
полка 

1 -й батальон Колдстримского гвардейского 
полка 

1 -й батальон Шотландского фузилерного 
гвардейского полка 
2 артиллерийские батареи 


2-п ДИВИЗШ1 

бригадир Джон Пеннефазер 

30-й (Кембриджский) полк 
55-й (Уэстморлендский) полк 
95-й (Дербширский) полк 
41-й (Валлийский) полк 
47-й (Ланкаширский) полк 
49-й (Херфордширский) полк 
4 артиллерийские батареи 

ЛЕГКАЯ ДИВИЗИЯ 
генерал-лейтенант Джордж Браун 


4-я дивизия 

генерал-лейтенант Джордж 
Каткарт 

20-й (Восточно-Девонский) полк 
21-й (Королевский Северо-британский) полк 
57-й (Западно-Миддлсекский) полк 
46-й (Южно-Девонский) полк 
63-й (Западно-Саффолкский) полк 
68-й (Дархэмский) полк 
1 артиллерийская батарея 


7-й (Королевский) фузилерный полк 
23-й Королевский Валлийский фузилерный полк 
33-й (герцога Веллингтона) полк 
19-й (1-й Йоркский Северного ридинга) полк 


77-й (Восточно-Миддлсекский) полк 
88-й (Коннаутский рейнджеров) полк 
50-й (Собственный Ее Величества) полк (из 3-й дивизии) 
1 артиллерийская батарея 


Дивизия Боску 
генерал Пьер Боску 

6-й полк линейной пехоты 
7-й полк легкой пехоты 
3-й егерский батальон 
3-й полк зуавов (2 батальона) 
50-й полк линейной пехоты 
2 полевые артиллерийские батареи 


сВРАИЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 
ГЕИЕРАЛ Пьер Боску 

Дивизия 1 ШИШД /1 НЛПОТПІІОНА 
принц Жером Наполеон Бонапарт 

20-й полк легкой пехоты 
2-й батальон 2-го полка зуавов 


Дивизия Морриса 
Генерал Моррис 

4-й африканский егерский полк 
2 конноартиллерийские батареи 


БОЕВЫЕ 

ГРУППИРОВКИ 






МАЛЫЙ ИНКЕРМАН 

После Балаклавского сражения князь Меншиков решил предпринять 
следующую операцию против англичан под Инкерманом. 


Б алаклавское сражение показало, 
насколько уязвима оказалась англо- 
французская армия перед атаками 
превосходящей ее по численности рус- 
ской армии Меншикова, действовавшей 
на внутренних коммуникациях Крыма. 

Хотя князь Меншиков все еще доволь- 
но низко оценивал перспективы своих 
войск, успех при Балаклаве вызвал силь- 
ное давление со стороны императора, 
требовавшего снять осаду с Севастополя. 
Меншиков решил предпринять новое 
наступление уже на следующий день - 
26 октября. План состоял в том, чтобы 
снять давление с войск Липранди в рай- 
оне Балакдаш. затем отвлечь внимание 


Союзников от осады и провести развед- 
ку вьщвинутого вперед правого фланга в 
районе Инкермана. 

Британские позиции на горе 
Инкерман не были укреплены особен- 
но хорошо. Основная часть войск на 
горных хребтах была сведена в неболь- 
шие группы, известные как пикеты. 
Они являлись передовыми сторожевы- 
ми постами, которые обычно занимала 
пехота силой до роты - около 60 чело- 
век. В случае начала военных действий 
они должны были составить передовой 
оборонительный рубеж. Занимавшая 
такой пикет рота обычно разверты- 
вала перед своими позициями в каче- 


стве наблюдателей пять или шесть 
пар стрелков как передовых наблюда- 
телей, которые периодически сменя- 
лись новыми солдатами, в то время как 
остальные оставались сзади в укрытии. 
В случае появления на участке пике- 
та противника следовало попытаться 
выиграть как можно больше времени, 
чтобы основные части дивизии были 

Т Вид на север с горы Инкерман: 
слева - британский пикет, 
расположившийся лагерем у 
«Укрепленной батареи»; в центре - 
Казачья гора; справа -ущелье, 
спускающееся к реке Черная. 






приведены в боевую готовность и выве- 
дены на боевые позиции. 

Обычно дивизия сразу развертывала 
восемь пикетов - по четыре от каждой 
бригады. Им приходилось круглосуточ- 
но нести службу на открытом простран- 
стве в ненастную погоду. Тяготы служ- 
бы с пикетами делили и незадолго до 
этого созданные подразделения стрел- 
ков (зЬагрзЬооіегз), набранных из солдат 
Гвардейской бригады. Эта группа силой 
около 60 человек первоначально предна- 
значалась для действий против орудий- 
ных расчетов противника, но под коман- 
дованием капитана Колдстримского 
гвардейского полка іудлейка они превра- 
тились в боевой дозор. 

Малый Инкерман 

2б октября отряду полковника Федорова 
(около 4300 человек при четырех ору- 
диях) было приказано выступить из 
Севастополя и держать курс на гору 
Инкерман, двигаясь вдоль побережья. 
Выйдя из города, Федоров направил 
пехотную колонну через ущелье, пытаясь 


► Князь Александр Меншиков был 
дипломатом и царедворцем и имел лишь 
очень небольшой боевой опыт. Он был 
выбран в качестве командуюіцего русскими 
войсками в Крыму прежде всего потому, 
что хорошо знал политическую 
ситуацию в Османской империи. 

обойти британские позиции с флан- 1 
га и в то же время, не давая противни- ] 
ку перерезать ему пути к отступлению. 
Федоров достиг вершины Казачьей 
горы примерно в 13:00, подобравшись 
близко к британским передовым пози- 
циям превде, чем разведчики неприятеля 
обнаружили, что приближающиеся вой- 
ска на самом деле русские. 

Ожесточенный бой вспыхнул в райо- 
не первого же пикета, на который нат- 
кнулись русские войска: подобное раз- 
витие событий затем повторялось в 
ходе целого ряда последующих стол- 
кновений. Пикет упорно оборонял 
свои позиции до тех пор, пока у солдат 
не начали заканчиваться боеприпасы. 
Командир пикета капитан Коннолли 


сражался, пока у него не сломалась 
сабля, после чего пустил в ход свою 
латунную подзорную трубу. Майор 
Чэмпион из 95-го полка поднял в ружье 
свои четыре пикета, находившиеся 
справа, чтобы поддержать соседей. 
























ПОЛЕ БОЯ 


СЕВАСТОПОЛЬ ОКРУЖЕН высоким плато, известным как Херсонесское, которое простирается от* 
Сапун-горы в районе Балаклавы до долины реки Черная на севере. Англичане занимали позиции на се- 
верной оконечности плато на группе холмов и горных хребтов, именуемых Инкерманскими горами (по 
имени соседней деревни). Эти позиции позволяли им контролировать прибрежную дорогу из Севасто- 
поля, а также Старую почтовую дорогу, которая шла почти параллельно ей на небольшом расстоянии 
вглубь полуострова. Инкерманские горы разделены несколькими ущельями с крутыми откосами. Одно 
из них отделяло Старую почтовую дорогу от долины реки Черной на северо-востоке, а другое подниму 
лось от прибрежной дороги на северо-западе к тылам британских позиций. Самые северные британ- 
ские позиции располагались в местности, известной как Казачья гора. Сюда выходили как Старая по- 
чтовая дорога, так и ущелье. Южнее, в низкой седловине, где Старая почтовая дорога достигала вер- 
ины плато, располагалась позиция, известная как «Барьер» - каменная насыпь, перекрывавшая до- 
рогу, - а восточнее находились заброшенные артиллерийские позиции, известные как «Укрепленная 
батарея». Самая существенная британская защитная позиция была приблизительно в 500 м к югу от 
«Барьера» на самой высокой точке Инкерманских гор, которые англичане называли Хоум-Ридж. Ланд- 
шафту суждено было существенно повлиять на ход сражения. Густой подлесок и изрезанная местность 
означали, что солдатам придется часто приближаться к противнику на несколько метров, чтобы обна- 
ружить его. Все эти особенности практически не давали возможности проводить массированные атаки 
пехоты, на которые так полагалось русское командование. 




щт 






ИНКЁРМАН 



Вместо того, чтобы, как планиро- 
валось, отступить, британские пике- 
ты удерживали позиции и продолжали 
упорно сопротивляться. Это замедлило 
темп русского наступления, но в то же 
время лишило британскую артиллерию 
возможности вести огонь по против- 
нику из опасения накрыть собственные 
части. Стремясь поскорее пустить в ход 
свои пушки, командовавший англичана- 
ми генерал Де Ласи Эванс был вынуж- 
ден отклонить все просьбы об отсылке 
подкреплений и отдал приказ об отходе. 

Тем временем русская фланговая 
колонна прошла более половины уще- 
лья прежде, чем ее заметили часовые 
из состава стрелковой роты капита- 
на іудлейка. Это подразделение, состо- 
явшее из стрелков и снайперов, измо- 
тало продвигающиеся русские войска, 
а затем дало серию залпов, которые 
вынудили фланговую колонну отсту- 
пить и оставить ущелье. 

Бой за Казачью гору 

Когда же крупные силы русских выдви- 
нулись к Казачьей горе, генерал Эванс 
дрогнул и вопреки своему решению 
не посылать подкрепления пикетам, 
отправил вперед две роты из состава 
41-го и 30-го полков. Одновременно 
британские артиллерийские бата- 
реи открыли огонь по русским тылам. 


► Г гнерал-лейтенант сэр Де Ласи Эванс 
командовал при Инкермане 2-й дивизией. 
Эванс был одним из самых опытных 
пехотных командиров британской 
армии в Крыму. 

накрыв русские резервные 
колонны и нанося им тяже- 
лые потери. Левая резерв- 
ная колонна бросилась впе- 
ред, пытаясь укрыться в уще- 
лье, в то время как две другие 
колонны отошли назад, за гре- 
бень в мертвую зону. Федоров 
отдал приказ об отступлении, 
но, когда он был ранен, а све- 
жие британские войска начали спу- 
скаться по склонам Инкермана, рус- 
ские войска стали терять уверенность в 
себе и утрачивать связь между подраз- 
делениями. 

Разведка боем 

Англичане были чрезвычайно довольны 
собой. 2-я дивизия хорошо себя прояви- 
ла, показав слаженную стрельбу из вин- 
товок и пушек, а также стойкость своих 
солдат при удержании позиций, что 
вызвало восхищение остальной армии. 

Тем не менее, с другой стороны рус- 
ские получили жизненно необходи- 
мые разведывательные данные, хотя 
это и стоило им 270 человек. Теперь 


они знали, насколько слабым являет- 
ся этот фланг, и как легко к нему можно 
приблизиться незамеченными. Русские 
также обнаружили, что англичане смог- 
ли перебросить лишь небольшое коли- 
чество подкреплений. У англичан было 
бы больше причин для радости, если 
бы они извлекли уроки из этого боя и 
учли их в будущем. Если после этого они 
предприняли надлежащие приготовле- 
ния для быстрой переброски француз- 
ских войск от Воску или же оборудовали 
сильные редуты и брустверы, тогда, воз- 
можно, полученные русскими войсками 
данные о слабости этого фланга оберну- 
лись для них катастрофой. 

Русский план наступления 

Новые ПОПЫТКИ русских войск снять 
осаду Севастополя были теперь неиз- 
бежны. Французские окопы подходи- 
ли все ближе к стенам города, бомбар- 
дировка продолжалась, а вероятность 
штурма все более увеличивалась. На 
Меншикова постоянно давил двор, и 
он понимал, что прибытие 3 ноября 
IV корпуса Данненберга дает ему вре- 
менное превосходство в силах до того 
момента, как будут подтянуты фран- 
цузские подкрепления. Поэтому он был 
полон решимости атаковать 4 ноября. 
План нового наступления был предель- 
но простым. Колонна Соймонова долж- 
на была следовать тем же самым марш- 
рутом, что и Федоров 26 октября, и дей- 
ствовать по тому же плану, но в намного 


ЗАЩИТНИКИ СЕВАСТОПОЛЯ 

КОГДА НАЧАЛАСЬ ОСАДА Севастополя, князь Меншиков полагал, что город может пасть 
в течение нескольких дней. Однако его пессимизм совсем не разделяли возглавлявшие 
войска Севастопольского гарнизона вице-адмиралы Владимир Корнилов и Павел Нахи- 
мов. Как только стало ясно, что помощь в обозримом будущем получить не предвидится, 
адмиралы отдали приказ о затоплении кораблей русского флота, а снятые с них морские . - 
орудия были размещены на фортах и бастионах города. Корабельные канониры перешли 
на берег со своими пушками, в то время как другая часть экипажей получила то оружие, -н' 
какое только удалось достать, и была распределена по пехотным частям. К тому времени, . 
когда французы начали бомбардировку, обороняющиеся имели намного больше пушек, / 
чем осаждающие, и могли вести разрушительный контрбатарейный огонь в ответ на каж- I 
дый артобстрел. Кроме того, Нахимов и Корнилов организовали строительные команды из 
рабочих верфей, которые восстанавливали поврежденные участки оборонительных соо- / 
ружений. Как правило, они ремонтировали (и даже улучшали их) быстрее, чем французы <■ 
успевали использовать в своих интересах создавшуюся ситуацию. И Корнилов, и Нахимов ^ 

постоянно находились на линии фортов, чтобы вовремя направлять подкрепления на наи- ■ 


более опасные участки. Оба они погибли во время кровопролитных боев за Малахов кур- 
ган, продолжавшихся до 8 сентября 1 855 года. ^ 







Прелюдия 


более широком масштабе. Павлов дол- 
жен был приблизиться с другой сторо- 
ны долины реки Черная, восстановить 
мост в деревне Инкерман, а затем сое- 
диниться с Соймоновым на Казачьей 
горе. В этот момент командование 
должно было перейти к Данненбергу. 
После этого, объединив свои пушки в 
одну батарею, русские могли обрушить- 
ся на англичан с севера. 

Одновременно, чтобы отвлечь вой- 
ска Гвардии и Воску, располагавши- 
еся южнее на Сапун-горе, русские 
части на Балаклавской равнине долж- 
ны были провести серию маневров и 
демонстраций. В то же время коман- 
дир Севастопольского гарнизона гене- 
рал Тимофеев должен был организо- 
вать ряд вылазок против находившихся 
на крайнем правом фланге французов. 
Если бы все пошло по плану, то измо- 
танная в боях 2-я британская дивизия 

▼ Г знерал-лейтенант сэр Джордж 
Браун при Инкермане командовал легкой 
дивизией. Фотография сделана Роджером 
Фентоном, который был отправлен 
на фронт военным корреспондентом 
Шизігаіед іопдоп Мет. 


оказалась бы отрезанной от под- 
креплений, и ей пришлось бы 
одной противостоять примерно 
40 000 свежих русских войск. 

Несмотря на такой, казалось 
бы, сильный план, у подчинен- 
ных Меншикова было слиш- 
ком мало уверенности и в своих 
силах, и в своих командирах. 

Генерал Данненберг, например, 
сомневался, что его войска, 
утомленные долгим переходом 
из Бессарабии, готовы к сраже- 
нию, также он категорически 
отказывался идти в бой 4 ноя- 
бря - ровно через год со дня своего 
поражения при Ольтенице. Данненберг 
проинформировал Меншикова о при- 
чинах своей уверенности в успехе и 
просил задержать проведение операции 
на один день. 

Меншиков между тем еще больше 
усугубил ситуацию, реорганизовав на 
марше свои войска, которые теперь 
оказались под началом незнакомых 
им командиров. Кроме того, он решил, 
что должен лично принять коман- 
дование над всеми войсками, пока 
армия не соединится в районе горы 
Инкерман. Только тогда командование 
должно было перейти к Данненбергу. 


А Вид но гору Инкерман. Здесь зуавы, 
гвардейцы и другие пехотинцы сражались 
с русскими колоннами. 

Беспорядок, вызванный этими мера- 
ми, привел, например, к тому, что 
Соймонов получил противоречащие 
друг другу приказы от Меншикова и 
от Данненберга, притом что ни тот, 
ни другой не оставил ему достаточно 
времени, чтобы разведать совершенно 
незнакомую местность. ^Ц| 
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МАЛЫЙ ИНКЕРМАН 

13:00-15:00 26 октября 1854 

Проведение разведки боем силами русского 
отряда полковника Федорова из состава 
Севастопольского гарнизона. 




СОБЫТИЯ 




13:00: Планируя ослабить давле- 
ние на войска Липранди в районе 
Балаклавы, а также провести развед- 
ку правого фланга британских пози- 
ций и отвлечь внимание союзников от 
осады Севастополя, полковник Федоров 
выступает из Севастополя во главе 
шести батальонов. Главная цель - 
проведение разведки боем британских 
позиций. Поскольку пехотинцы несут с 


собой малые пехотные лопаты, пред- 
полагается вероятность окапывания, 
создания передового опорного пункта 
и плацдарма для проведения в дальней- 
шем решающего наступления. 

13:00: Колонна морской пехоты 
выдвигается в поддержку наступле- 
ния Федорова. 

13:00-13:30: Артиллерия быстро 
развернуто, и британский пикет 
атакован. 

13:30: Англичане оказывают сопро- 
тивление Федорову более энергично, 
чем предполагалось. С одной сторо- 
ны они выигрывают время, чтобы 2-я 
дивизия могло подготовиться к контр- 
атаке, но с другой не дают возможно- 
сти собственной артиллерии но горе 
Инкермон открыть огонь по против- 


Кордингтон' 








нику. Де Лоси Эванс отка^^ 
зывоет командиром пике-Ц 
тов в отправке подкреплены 
и приказывает им начать отход,Щ 
однако майоры Имэн и Чэмпион 
выполняют приказ, лишь когда пере- 
вес противника в живой силе стоновит^' 
ся абсолютным. 

14:15: Британские пушки открывают 
огонь и наносят противнику большой 
урон. Федоров ранен, о под шквальным 
артиллерийским и ружейным огнем 
русская атака начинает выдыхаться. 

5 - 1 4 : 45 : Двигавшаяся по ниж- 
ней дороге колонна остановлена 
стрелками Гудлейка. Русское насту- 
пление останавливается. 

14:45: Русские пушки снимаются с 
позиций, и пехота начинает отход. Под 
прикрытием огня пушек Эванс броса- 
ет в бой 30-й, 41-й и 95-й полки, кото- 
рые отбрасывают русских от Казачьей 
горы. Наступление англичан останав- 
ливается, только когда по ним начина- 
ют бить пушки с фортов Севастополя. 


Бептинк 







Федоров 


■Я»Рі 


Де Ласн Эваж: 


Прелюдия 


БРИТАНСКИЕ войска 

1 Пикет 41-го полка 

2 Пикет 49-го полка 

3 Пикет 30-го полка 

4 Пикет 95-го полка 

5 Батарея С 

6 Батарея В 

7 Лагерь 2-й дивизии 

8 Лагерь 1-й бригады легкой 
дивизии (Кодрингтон) 

9 Лагерь Гвардейской бригады 
(Бентинк) 

10 Основная часть 41-го полка 

11 Основная часть 30-го полка 

12 Основная часть 95-го полка 

13 Де Ласи Эванс 

14 Стрелки Гудлейка 

15 Имэн, командир пикета на 
западе 

16 Чэмпион, командир пикета на 
востоке 


УЩЕЛЬЕ 


КАЗАЧЬЯ ГОРА 


БАРЬЕР 


УКРЕПЛЕННАЯ 

БАТАРЕЯ 


РУССКИЕ войска 

А Колонна на нижней дороге 

В Два батальона Бородинского 
полка 

С Два батальона Бутырского 
полка 

О Федоров с двумя сводными 
батальонами 

Е Русская артиллерия 


БРУСТВЕР НА ГОРЕ 
ИНКЕРМАН 


15 

















В ШТЫКОВУЮ 


в первые часы Инкерманского сражения русская атака вылилась в серию 
хаотических рукопашных столкновений вдоль Инкерманских гор. 


П ервой из русских войск в атаку 
перешла колонна генерала Сой- 
монова, которая выступила из 
Севастополя около 02:00 и достигла 
подножья Казачьей горы примерно 
через три часа. У Соймонова было при- 
мерно 22 12-фунтовые средние пушки. 
Как и полковник Федоров 10 днями 
ранее, Соймонов направил батальон 
пехоты в слабозащищенное ущелье. 

Начало сражения 

Первыми В бой С англичанами всту- 
пили Томский и Колыванский полки. 
После холодной и сырой ночи, прове- 


денной британцами в пикете, многие 
их ружья дали осечку, в связи с чем рус- 
ским солдатам удалось быстро смять 
передовые позиции противника. 

Командир 2-й британской дивизии 
бригадный генерал Пеннефазер, заме- 
щавший заболевшего Эванса, вско- 
ре понял, что действия противника не 
были просто разведывательной вылаз- 
кой. Пеннефазер решил двинуть свои 
войска вперед, рассчитывая, что туман 
и густой кустарник скроют от неприя- 
теля, что у него недостаточно людей, а 
пикеты дадут ему возможность продер- 
жаться до подхода помощи. 


НАСТУПЛЕНИЕ СОЙМОНОВА: 


05 : 45 - 07:30 


Пеннефазер отправил большую часть 
своих войск к пикетам, оставив лишь 
небольшой резерв. Вскоре все нахо- 
дившиеся на передовой войска ока- 
зались по большой части вовлечены 
в локальные бои. Учитывая, что рус- 
ская артиллерия сосредоточила свой 
огонь на палатках лагеря 2-й дивизии, 
опустевших к этому моменту, решение 
Пеннефазера отправить почти все свои 
части вперед выглядело своевремен- 
ным. Хотя британские войска и усту- 
пали противнику в численности, они 
успешно удерживали позиции, распо- 
ложенные в низкой седловине к югу 
от Казачьей горы, где англичане были 
в целом неуязвимы для огня русской 
артиллерии. 


Руины 

\\ "Инкермана 
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Первый этап 


СРАЖЕНИЕ У ГОРЫ ИНКЕРМАН:»?. 


В 07:00, когда лорд Раглан - главно- 
командующий британскими войсками 
в Крыму - прибыл на место событий, 
ожесточенный бой шел по всему фрон- 
ту от «Укрепленной батареи» до уще- 
лья. Раглан приказал гвардии и легкой 
дивизии усилить Пеннефазера и распо- 
рядился снять с осадных позиций пару 
18-фунтовых пушек. 

Ущелье 

Тем временем Соймонов решил продол- 
жить наступление, не дожидаясь подхо- 
да Павлова, тем более что тот несколько 
задерживался. Соймонов отправил раз- 
ведывательные части в ущелье, чтобы 
они присоединились в уже находивше- 
муся там батальону. Однако они нат- 
кнулись на фланг 49-го полка, который 
дал по ним залп из ружей, после чего 
перешел в штыковую атаку, опрокинув и 
обратив в бегство противника. 49-й полк 
оказался -^д ударом превосходящих 


& 
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М Англичане и французы 
контратакуют наступающий русский 
полк. В первые часы сражения потери с 
обеих сторон были тяжелыми. 

сил русских и отступил, однако теперь 
русские части находились на покры- 
той густым кустарником местности под 
огнем британских пушек, в результате 
чего они смешали свои ряды. Когда же 
передовые русские подразделения про- 
двинулись вперед, они столкнулись с 
авангардом подходившей легкой диви- 
зии. Последовал беспорядочный бой, 
однако вскоре численное превосходство 
русских все же сыграло решающую роль. 

Сражение 

за Инкерманские горы 

Поскольку англичане отбили удар 
Соймонова справа. Томский и 
(Продолжение см. на стр. 20) 
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ИНКЕРМАН 


РУССКИЙ ПЛАН АТАКИ 

Рассвет 5 ноября 1854 



Русский план предусматривал неожиданное наступление 
превосходящими силами на слабые участки обороны 
союзников. Добиться эффекта внезапности 
русским помог густой туман, однако 
наступление не поиіію по плану. 


I этап: В темноте Павлов выдвигается 
из внутренних районов, о Соймонов - из 
Севастополя, чтобы на рассвете сое- 
диниться у подножья Казачьей горы. 
Колонна Павлова задерживается при 
переправе через Черную. Соймонов 
выступает раньше и прибывает пер- 
вым. Фланговая колонна отделяется от 
основных войск и входит в ущелье. 

II этап: Данненберг должен принять 
командование и провести наступле- 
ние с гребня Казачьей горы. Однако пока 
войска Павлова еще не прибыли, под- 
разделения Соймонова вступают в 
перестрелку с пикетами 55-го, 41-го и 
47-го полков 2-й дивизии Пеннефазера. 
Другая часть дивизии приведена в бое- 
вую готовность, и Пеннефазер вступа- 
ет в бой с войсками Соймонова, стара- 
ясь удержать их максимально далеко от 
горы Инкерман и выиграть время, чтобы 
дождаться подхода подкреплений. 

III этап: Одновременно генерал 
Тимофеев предпринимает вылазку из 
Севастополя, пытаясь сковать фран- 
цузские войска и не допустить, чтобы 
они выступили но помощь англичанам. 

III этап Горчаков производит демон- 
страцию на Балаклавской равнине. 


5 


стараясь отвлечь внимание Боску и ' 
британской Гвардии и не допустить, 
чтобы они выступили но помощь 2-й 
дивизии. Однако к этому времени гвар- 
дейцы уже готовились выступить, а 
две 18-фунтовые пушки были сняты с 
осадных позиций, чтобы противосто- 
ять усилившемуся огню русской артил- 
лерии но Казачьей горе. 

IV этап: В ходе следующего этапа 
Горчаков должен был развить успех, в то 
время кок Данненберг теснил англичан 
но юг. Предполагалось провести бросок к 
Сопун-горе и нанести удар во фланг рас- 
строенным и отступающим британским 
войском. Таким образом, союзники были 
бы отброшены но свои старые пози- 
ции, и положение Балаклавы станови- 
лось безнадежным, а англо-французским 
войскам пришлось бы сосредоточить- 
ся но западной оконечности Крыма. 

После этого они должны были либо эва- 
куироваться, либо вести бой и услови- 
ях блокады. К 07:30 союзники сорвали 
все попытки русской армии реализовать 
этот план. Внезапное наступление рус- 
ских войск провалилось, но собственно 
Инкерманское сражение только началось. 
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РУССКАЯ АРМИЯ 

А Вспомогательный удар Горчакова 
В Развитие успеха Горчакова 
С Отряд Павлова 
О Отряд Соймонова 
Е Колонна, двигавшаяся по 
нижней дороге 
Р Вылазка Тимофеева 


ПеНІІЕ€»АЗЕР 





УЩЕЛЬЕ 


ТРАКТИРНЫМ 

МОСТ 


САПУН-ГОРА 


РЕКА ЧЕРНАЯ 


БАЛАКЛАВСКАЯ 

РАВНИНА 


ПОРТ 

БАЛАКЛАВА 


СЕВАСТОПОЛЬ 


ФРАНЦУЗСКИЕ войска 

4 Осадные позиции 

5 Обсервационная армия Бос 


БРИТАНСКИЕ ВОЙСКА 

1 Осадные позиции 

2 2-я дивизия ПеннеФазеаа 

3 Гвардейская бригада Бенп 


ИНКЕРМАНСКИЙ 

МОСТ 
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(Продолжение. Начало см. но стр. 17 ) 
Колыванский полки были развернуты 
на юго-восток против пикета, который 
вел бои с самого рассвета. Находившиеся 
здесь слабые силы не должны были стать 
серьезным препятствием. Однако томичи 
неожиданно наткнулись на четыре роты 
77-го полка, которые только что отбро- 
сили батальон Екатеринбургского полка. 
Томичи бежали, увлекая за собой остатки 
двух батальонов екатеринбуржцев. 

Однако казалось, что остальные части 
Томского и Колыванского полков слева от 
этого участка находятся в лучшем поло- 
жении. Они оттеснили пикет 2-й брига- 
ды к батарее О на горе Инкерман. Однако 
англичане отошли к склону, чтобы дать 
возможность расположенным за их пози- 
циями пушкам открыть огонь картечью 
по русским войскам, в результате чего 
тем пришлось отступить к Казачьей горе. 
По всему фронту неповоротливые рус- 
ские колонны разбились об упорно удер- 
живаемые британскими солдатами пози- 
ции. Кроме того, боевой дух русских 
войск сильно упал, когда их командир 
Соймонов был смертельно ранен. 

Восточнее в бой, наконец, всту- 
пили передовые части Павлова. 
К Бородинскому и Тарутинскому пол- 
кам присоединился отставший батальон 
Екатеринбургского полка, после чего 
русские войска спустились в ущелье и 
двинулись в юго-восточном направле- 
нии. Здесь передовой Тарутинский полк 
пошел на штурм «Укрепленной батареи», 
начав серию кровопролитных атак. 

Бородинский полк двигался по уще- 
лью на юг к «Барьеру». Когда русские 
приблизились, 30-й полк полковни- 
ка Молеверера пошел в атаку вниз 
по склону, сорвав маневр противни- 
ка. Похожая ситуация складывалась и 
на «Укрепленной батарее». 41-й полк 
во главе с бригадиром Адамсом атако- 
вал тарутинцев и присоединившихся 
к ним екатеринбуржцев. Уже вьщохши- 
еся после подъема по крутому склону 
русские войска в беспорядке отступили. 

Прибытие Павлова 

К 07:30 все первые атаки русских 
войск были отбиты с большими поте- 
рями. Решение Пеннефазера двинуть 
свои силы вперед, казалось, полностью 
оправдалось. Но теперь войска под 
командованием Данненберга - 1б бата- 




льонов Соймонова в резерве и прибыв- 
шие 12 свежих батальонов Павлова - 
только начинали готовиться к главно- 
му сражению. 

После прибытия Павлова количество 
пушек на Казачьей горе увеличилось до 
90, а его 10 000 свежих солдат перешли в 
наступление. Четыре баталюна Охотского, 
Селенгинского и Якутского полков рину- 
лись вниз по склонам Казачьей горы, 
собираясь смять правый фланг англичан. 
Ввиду численного превосходства против- 
ника войска Адамса под угрозой обхода с 
фланга вынувдены были отступить. Они 
отошли к горе Инкерман, и «Укрепленная 
батарея» перешла в руки русских. Теперь 
стал усиливаться натиск на войска, обо- 
ронявшие «Барьер». Вышедшие из ущелья 
четыре батальона Якутского полка отбро- 
сили 30-й полк, у которого уже начали 
заканчиваться боеприпасы, назад к горе 
Инкерман. 

Якутский полк 

Пеннефазер использовал часть своих 
резервов, чтобы оттеснить Якутский 
полк обратно в ущелье. Однако пра- 


вая колонна Якутского полка решитель- 
но наступала к Инкерманским горам. 
Чтобы остановить противника на этом 
участке, англичане могли задейство- 
вать только 30-й полк, солдатам кото- 
рого приходилось использовать лишь 
свои штыки, поскольку боеприпасы у 
них фактически закончились. После 
очередной штыковой атаки солда- 
ты Якутского полка присоединились к 
своим измотанным товарищам, укрыв- 
шимся в ущелье. 

Затем Якутский полк перегруппиро- 
вался и двинулся под артиллерийским 
огнем справа от горы Инкерман. Это 
наступление едва не было сорвано огнем 
размещенных на горе Инкерман пушек, 
но англичане бьши лишены подцержки 
пехоты, чтобы нанести последний удар, и 
русские части постепенно восстановили 
темп. Однако Якутский полк все же оста- 
новили прибывшие подкрепления из 4-й 
британской дивизии, которые нанесли 
удар вниз по сюіону и в штыковой атаке 
отбросили противника. 

В результате этих ожесточенных 
боев в британской линии фронта обра- 








зовался разрыв между «Барьером» и 
«Укрепленной батареей» - на этом 
участке практически не осталось войск. 
Во время наступления Якутского полка 


на данное обстоятельство никто не 
обратил внимания, но во время отсту- 
пления одна из колонн свернула влево 
через разрыв в британской линии. Эта 
колонна присоединилась к Охотскому 
и Селенгинскому полкам, создав серьез- 
ную угрозу всему британскому правому 
флангу. 


«Укрепленная батарея» 

«Укрепленная батарея» осталась в руках 
Охотского полка, к которому присоеди- 
нились селенгинцы. Теперь этим солда- 
там пришлось противостоять несколь- 
ким яростным контратакам англичан. 
Русские стойко удерживали позиции, 
в течение получаса успешно отбивая 
атаки брошенных против них шести 
рот из состава двух британских бригад. 

В этот момент на поле боя с двумя 
своими батальонами появился генерал 
Воску, который пришел к выводу, что 
действия русских войск у Сапун-горы 
были отвлекающим маневром. Кроме 
того прибыла Гвардейская бригада с 
двумя батареями. 3-й гренадерский 
гвардейский полк немедленно атако- 
вал «Укрепленную батарею» со скло- 
на переднего хребта. Он обрушился на 
охотцев и выбил их из «Батареи». 


^ Русские войска движутся в гору к 
«Укрепленной батарее». Здесь хорошо 
видно, насколько крутым был подъем. 


Когда подтянулись два других бата- 
льона, гвардейцы столкнулись с остат- 
ками Охотского и Селенгинского пол- 
ков. Гіавной целью русских войск, кото- 
рые, судя по всему, обошли их с фланга, 
была все та же «Батарея» и они снова и 
снова шли на нее в атаку. Каждый раз, 
когда русские солдаты поднимались по 
крутым склонам к «Батарее», англича- 
не встречали их залпами ружейного 
огня, а затем и штыковыми атаками. 
Несколько раз русские войска врыва- 
лись в «Батарею», но им так и не удалось 
там удержаться. В течение примерно 
45 минут «Батарея» четыре раза перехо- 
дила из рук в руки. 

Увидев угрозу для своих гвардейцев 
слева, герцог Кембриджский обратился к 
Пеннефазеру за помощью, прося его рас- 
ширить своей фронт и закрыть разрыв 
между «Батареей» и «Барьером». Однако 
бой за «Укрепленную батарею» требо- 
вал от англичан использовать все новые 
и новые силы, хотя русским также при- 
ходилось задействовать подкрепления. 
Подошедшие войска вскоре уже сража- 
лись на «Батарее», так же как и гвардейцы. 

На данном этапе ни одной из сто- 
рон не удавалось полностью контроли- 
ровать действия своих войск. Казалось, 
англичанам это все же удавалось лучше, 
но растущий беспорядок в их рядах 
означал, что они скоро окажутся в пол- 
ном расстройстве. іМ 




(ІЛУЖБА СНАБЖЕНИЯ 
СОЮЗНИКОВ 

Во время Крымской кампании союзные войска особенно сильно страдали из-за проблем 
со снабжением. Хотя подобные проблемы были до известной степени неизбежными в си- 
туации, когда войска вели военные действия далеко от дома, они усугублялись недостат- 
ком внимания, которое им уделяло союзное командование. Главной проблемой стал вы- 
бор британской армией Балаклавы (справа) как главной базы. Этот небольшой рыбац- 
кий порт, хотя и расположенный удобно и близко к осадным позициям вокруг Севасто- 
поля, никоим образом не соответствовал требованиям, предъявляемым к базе снабже- 
ния столь крупной армии. Подходы к гавани были опасными и неудобными, кораблям 
приходилось пробираться по маленькой, узкой бухте, не имевшей соответствующих 
'причалов. Помимо прочего, после того как грузы оказывались наконец доставлены 
с кораблей на берег, было чрезвычайно трудно перевезти их к войскам на позиции. 
Балаклава была окружена высокими, скалистыми горами, и лишь узкая раскисшая 
дорога соединила ее с равниной. В течение зимы 1 854 года ящики с зимней одеж- 
дой громоздились на причалах, в то время как солдаты насмерть замерзали в око- 
пах под Севастополем. Только летом 1 855 года в гавани были построены удобные 
іпмчалы, а к позициям войск протянута узкоколейка. 





ИЗМЕНЧИВАЯ СИТУАЦИЯ 

Когда опрометчивая атака привела к тому, что англичане вновь 
оказались в опасном положении, Данненберг получил еще один 
шанс выиграть сражение. 



реи», Каткарт нанес удар силами шести 
рот пехоты - около 300 человек Он 
прорвался сквозь русскую колонну, но 
почти сразу же столкнулся с серьезной 
проблемой. Оказалось, что он очень 
серьезно недооценил силы русской 
армии в долине (его солдаты уступа- 
ли противнику в соотношении 10:1), 
а также не заметил расположенные на 
холмах русские пушки. 

Каткарт понял, что допустил ошиб- 
ку, однако был убит превде, чем успел 
организовать отход. Действия солдат 
Каткарта бьши хорошо видны британ- 
ским войскам, расположенным на ближ- 
них высотах. >ѣидев, что нанесенный 
удар имеет успех, и противник при- 
шел в расстройство, 20-й британский 
полк оставил свои позиции в районе 
«Утепленной батареи» и двинулся вниз 


по склону на помощь своим товарищам; 
за ним последовали Пзардейская бригада 
и 95-й полк Однако в долине они неожи- 
данно оказались отрезанными от высот 
русскими войсками, да еще и под при- 
цельным огнем русской артиллерии. 

Результаты атаки 

В результате этой опрометчивой атаки, 
которая являлась грубой ошибкой 
Каткарта, инициатива вновь перешла к 
русским. Трем русским батальонам в рай- 
оне «Утепленной батареи» теперь про- 
тивостояло всего 100 британских солдат. 
Поражение англичан казалось неизбеж- 
ным, но в тот момент, когда они начали 
отходить в направлении горы Инкерман, 
им на помощь пришли французы. Если 
ранее 6-й линейный и 7-й легкий полки 
столкнулись в пренебрежительным отно- 
шением со стороны Брауна и Каткарта, то 


П ока жестокий бой бушевал 
вокруг «Укрепленной батареи», 
командир 4-й дивизии генерал 
Джордж Каткарт следил за развитием 
событий со своего командного пункта 
на горе Инкерман. Он проигнорировал 
приказ лорда Раглана вывести вперед 
свои войска и закрыть разрыв между 
«Укрепленной батареей» и «Барьером», 
поскольку был убежден, что ему уда- 
лось определить участок, где его сол- 
даты могли быть развернуты со значи- 
тельно большим эффектом. 


Наступление Каткарта 

Выбрав В качестве цели Селенгинский 
полк, который сосредотачивался в 
долине восточнее «Укрепленной бата- 


▼ Гибель генерала Каткарта 
(на лошади). Его солдаты в 
это время вступили в бой с 
превосходящими силами противника 






Второй этап 




КОЙ пехоты. Однако контратака была 
отбита, французы сконцентрирова- 
лись, собираясь отбросить русских 
от горы Инкерман. Слева 21-й и 63-й 
полки, миновав позиции с возвра- 
щенными пушками, оттеснили рус- 
ских стрелков в кустарник. 

К тому времени русские войска 
очень близко подошли к позици- 
ям французов, которые вновь нача- 
ли уступать натиску противника. 
Однако русская атака уже вьщо- 
хлась, а британские стрелки 
открьши по наступающей колонне 
прицельный огонь, нанося про- 
тивнику серьезные потери. Тем 
временем перемешавшиеся межу 
собой солдаты различных пол- 
ков отразили контратаку рус- 
ских у «Барьера». К 09:15 позиции на 
Инкерман были в целом в безопасности. 

Последний 
шанс Данненберга 

Теперь настал момент, когда решался 
исход сражения. После ряда проволочек 
к 09:30 две 18-фунтовые пушки, которые 
двумя часами ранее лорд Раглан прика- 


зал снять с осадных позиций, прибыли 
в район горы Инкерман. Уже в 10:00 они 
оказали существенное влияние на ход 
сражения. Учитывая большую дальность 
стрельбы и более мощные снаряды, они 
вызвали существенные разрушения на 
позициях русской артиллерии, вынудив 
ее сменить расположение. Плотность 
огня русских пушек резко упала. 

Хотя русская артиллерия и была отве- 
дена, пехота все еще продолжала упор- 
но сражаться. 6-й полк линейной пехо- 
ты вновь оказался под ударом, и Боску 
был вынужден направить ему несколь- 
ко батальонов подкреплений, чтобы 
предотвратить его окружение. Но этого 
было недостаточно, чтобы сдержать 
русское наступление. Под огнем хоро- 
шо пристрелявшихся пушек и теряя 
ориентацию в тумане, французы бежа- 
ли так же быстро, как и до этого насту- 
пали. И вновь правый фланг и центр 
остались практически без защиты. 

Теперь Данненберг должен был при- 
нять важное решение. Он мог нанести 
удар вправо через Инкерманские горы и 
соединиться с Горчаковым. Однако, каза- 
лось, растерянность охватила его колон- 
ны, они неуверенно двигались вперед, 
(Продолжение см. на стр. 26) 




теперь Боску двинул их вперед. Эти све- 
жие войска ринулись на русских, сброси- 
ли их в долину и заняли высоту. Поскольку 
«Барьер» бьш удержан, то теперь положе- 
ние на правом фланге стабилизирова- 
лось, а французы, воспользовавшись крат- 
ким затишьем, закрепились на позициях. 


Угроза Инкерману 

Имея поддержку более 100 пушек, 1б бата- 
льонов в резерве и Горчакова, готово- 
го выступить на соединение с ним, 
Данненберг все еще продолжал считать, 
что сражение могло быть выиграно. Он 
направил четыре батальона Якутского 
полка по почтовому тракту к горе 
Инкерман. Пеннефазер выдвинул вперед 
своих стрелков, но вскоре русские пере- 
довые отряды нанесли удар по позициям 
на горе Инкерман. Русская колонна ата- 
ковала под прикрытием тумана и захвати- 
ла три британские пушки, но затем - что 
стало характерной особенностью всего 
Инкерманского сражения - с другой сто- 
роны из тумана появился отряд зуавов, 
который оттеснил русских превде, чем те 
успели вывести пушки из строя. 

Тем не менее, ситуация постепен- 
но становилась критической, посколь- 
ку русские войска вышли к южным 
склонам Инкермана. Путь им закрывал 
лишь один 7-й французский полк лег- 


^100 солдат, оставшихся от 
Гвардейской бригады, отступают 
с «Укрепленной батареи» под 
своим изодранным знаменем. 


ИНКЕРМАН 


КОНТРАТАКА КАТКАРТА 




БАРЬЕР 


08:30: На 

«Укрепленной 
батарее» остает- ’ " : 
ся всего около 100 гвар 
дейцев, объединивших- 
ся вокруг знамени грена- 
дер и их командира - герцо- 
га Кембриджского. Они с боем 
отступают сквозь порядки русской 
пехоты, которая обходит их пози- 
ции. Англичане, оказавшиеся в долине, 
попадают в окружение. 

08:30: После отхода большей части 
защитников «Укрепленной батареи» 
части Якутского и Охотского полков 
занимают эту позицию. 
08:40-09:00: Находящиеся в доли- 
не англичане понимают, что на самом 
деле победа ими одержана не была: 
«Батарея» теперь оказалась в руках 
русских, а они окружены. Большинство 
из них пытается вернуться на пози- 
ции на склонах горы Инкерман под при- 
крытием тумана и густого кустарни- 
ка. Часть англичан принимает решение 
остаться в долине. К счастью, около 
09:00 положение на фронте восстанов- 
лено контратакой французов. 


панніирил'ра 

2 Резерв Каткарта - 6 рот из 
состава 46-го и 68-го полков. 

3 Наступление 3-го батальона 
Гвардейских гренадер и 1-го 
батальона Колдстримской 
гвардии 

4 Наступление части 20-го 
полка 

5 Наступление 1-го батальона 
Шотландского фузилерного 
гвардейского полка 

6 Наступление части 96-го 
полка 

7 «Барьер», удерживаемый 
частью 30-го полка 

8 Часть 47-го полка 

9 Часть 49-го полка 


08:00-09:00 5 ноября 1854 

Показаны неудачное наступление Каткарта 
в долине реки Черной и последующий 
беспорядок, возникший 
в британских войсках. 


1 


2 


3 


4 


7 


8 


Каткарт 


/ СОБЫТИЯ 

08:00: Селенгинский полк выдвигает- 
ся в долину реки Черной, предприни- 
мая попытку вступить в контакт с 
Горчаковым. 

08:00: Одна колонна Якутского полка 
отделяется от основной его части, 
движущейся к «Барьеру». Передовые 
части этой колонны выходят на склон 
перед «Укрепленной батареей». 
08:00-08:30: Каткарт во главе 
небольшого отряда атакует противни- 
ка вниз по склону и прорывает передо- 
вые расположения Селенгинского полка. 
08:20: Войска, занимающие 
«Укрепленную батарею», следят 
за действиями Каткарта в долине. 
Увидев, что тот добился явного успе- 
ха, и не имея информации о силах рус- 
ских, они следуют примеру Каткарта 
и наносят удар вниз по склону, остав- 
ляя на позициях но «Укрепленной бата- 
рее» лишь небольшой отряд герцога 
Кембриджского. 

08:30: Каткарт вскоре понимает, что 
оказался в окружении превосходящих 
его сил противника, который открыва- 
ет по его отряду огонь со всех сторон. 

Он отдает приказ об отступлении, но 
при попытке вырваться из окружения, в 
которое завел своих солдат, гибнет сам, 
а также большинство его подчиненных. 
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Боску 


Пеннефазер 










КАЗАЧЬЯ ГОРА 


УЩЕЛЬЕ 


РЕПЛЕННАЯ 

БАТАРЕЯ 


ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 

10 7-й полк легкой пехоты 

11 6-й полк линейной пехоть 


Павлов 


РУССКИЕ ВОЙСКА 

А 3 батальона Якутского полка 
атакуют «Барьер» 

В 1 батальон Якутского полка 
С 4 батальона Охотского полка 
атакуют ущелье 
О 4 батальона Селенгинского 
полка 
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25 










ИПКЕРМАИ 


ИНКЕРМАН: 


положение ок. 10:50 



(Продолжение. 

Начало см. но стр. 21 ) 

страдая от интенсивного 
огня 18-фунтовых пушек 
Вдохновленные вялы- 
ми действиями противни- 
ка, французские зуавы воз- 
обновили атаку. Они быстро 
выбили селенгинцев с 
«Укрепленной батареи» и 
оттеснили их в ущелье. При 
поддержке англичан, которые 
засели в кустарнике, францу- 
зы соединились с основными 
силами своих войск 
Пока французы сража- 
лись с русскими на несколь- 
ких участках, защищавшие 
«Барьер» англичане нача- 
ли контратаки на флангах 
противника, сильно беспо- 
коя ружейным огнем артил- 
леристов на Казачьей горе. 

Около 11:00 они перестро- 
ились для наступления. 

С концентрацией француз- 
ских войск на правом флан- 
ге и теперь находившимся в 
безопасности центром, все 
было готово для перехода союзников в 
наступление. 

Безвыходное положение 

7000 солдат Пеннефазера потеряли 
почти треть своего состава, однако гене- 
рал был убеаден, что противник разгром- 
лен и деморализован. Он заявил лорду 
Раглану что, если ему дадут подіфепле- 
ния, он «отправит их ко всем чертям». Все 
имевшиеся в наличии британские войска 
уже были введены в бой, а командующий 
французской армией Канробер отказал- 
ся наступать при столь слабой поддержке. 

Ситуация на русской стороне не слиш- 
ком отличалась от того положения, в 
котором находился противник. Несмотря 
на пятичасовой бой и огромные потери, 
не удалось достичь практически никакого 
результата. Хотя в резерве у Данненберга 
все еще оставалось 1б батальонов, его 
пушки утратили доминирующие пози- 
ции, и он не решался вводить в бой допол- 


нительные силы без прикрытия артилле- 
рийского огня. В то время как вспомога- 
тельный удар Тимофеева из Севастополя 
на французском правом фланге был 
теперь в стадии реализации, не обна- 
руживались никакие признаки действий 
Горчакова, а также не поступало никаких 
указаний от Меншикова. Данненберг не 
видел другого выхода, кроме как окопать- 
ся и вдать развития событий. 

Отступление русских войск 

Все же на одном важном участке сторо- 
ны проявили инициативу. У «Барьера» 
продолжалось эпическое сражение. 
Когда были подвезены боеприпасы, и 
пушки Хейнса вновь начали бить по 
русским орудиям, британцы решили, 
что у них появился шанс. 49-й полк 
и остатки 77-го полка двинулись по 
направлению к Казачьей горе и, соот- 
ветственно, к пушкам противника. Их 


численность, вероятно, была незначи- 
тельной - не более 400 человек, - одна- 
ко вскоре наступающих британцев под- 
держала соседняя артиллерия. Опасаясь 
потерять свои пушки, русские увезли их 
в тыл прежде, чем англичане получили 
возможность добраться до них. 

Примерно в 12:45 русская артил- 
лерия начала сниматься с позиций. 
Около 1 3:00 Данненберг принял реше- 
ние об общем отступлении. Без кон- 
сультаций с Меншиковым он выдви- 
нул Владимирский полк, поручив ему 
прикрывать отход. Его войска понесли 
большие потери, не добившись прак- 
тически никакого результата, а он сам 
не получил от своего командующе- 
го ясной задачи, чего он, собствен- 
но, должен добиться. Если бы союзни- 
ки организовали наступление, то, воз- 
можно, им удалось уничтожить корпус 
Данненберга. 
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ИНКЕРМАН: 


паюжение ок. 12:00 


▼ 18-фунтовую пушку, 
которую лорд Раглан 
приказал доставить 
с осадных позиций, 
пришлось перемещать по 
пересеченной местности 
вручную. В конце концов, 
она была около 09:30 
доставлена на гору 
Инкерман. Однако после 
установки это орудие 
сыграло решающую роль 
в поражении русских 
войск, вынудив русскую 
артиллерию отступить с 
Казачьей горы и оставить 
пехоту без поддержки. 
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Контратака против 
русских пушек 


Русские пушки 
в расстройстве 





■ ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ 







Высокие потери при Инкермане были неизбеж- 
ны, поскольку здесь на ограниченном пространстве 
сошлись в бою 7464 англичанина, 8219 французов и 
40 210 русских. Французы пострадали меньше всех, 
потеряв 143 человек убитыми и 786 ранеными. Потери 
англичан составили 2357 человек, из которых 597 были 
убиты; особенно высокие потери были среди офицер- 
ского состава. Наиболее крупный урон понесли русские 
войска, лишившиеся 10 729 человек убитыми и ране- 
ными. 16 батальонов остались невредимы, 12 оказа- 
лись очень сильно потрепаны, 1 2 исключены из штат- 
ного расписания, а 10 считались ослабленными, но 
пригодными для использования. Для англичан, тем не 
менее, понесенные ими потери бьшо очень серьез- 
ны. Непосредственным результатом Инкерманского 
сражения стало крушение надежд союзников взять 
Севастополь до наступления зимы. Теперь им предстоя- 
ло вплоть до окончания зимы держать осаду, терпя чудо- 
вищные лишения на продуваемом всеми ветрами плато. 

Т Сестры милосердия французского полевого 
госпиталя ухаживают за ранеными после 
Инкерманского сражения. Хотя потери во французских 
войсках были на порядок меньше, чем у англичан и 
русских, их значение все же составило 1 0%. 


На участках наступления русская армия пре- 
восходила противника в соотношении 5:1. 

В Великобритании газеты объявили результаты 
этого сражения чуть ли не чудом, однако в России 
считали совсем иначе. Для русских поставленная 
перед ними задача была смелой и трудновыполни- 
мой, причем русские войска были очень близки к 
успеху, несмотря на многочисленные трудности. 

Во-первых, условия местности предоставили обо- 
роняющимся многочисленные преимущества: крутые 
склоны, повышающиеся от речной долины, быстро 
выматывали наступающие войска, а густой кустар- 
ник сильно затруднял движение колонн, в которых 
русские предпочитали сражаться. Во-вторых, туман 
мешал русской артиллерии, которая значительно пре- 
восходила по численности британскую, а также не 
давал возможности русским командирам определить 
слабые участки обороны противника. Слабое коман- 
дование было проблемой обеих армий, но с особен- 
но серьезными трудностями в этом плане пришлось 
столкнуться русским войскам, костная иерархическая 














«Наши генералы не видели, куда 
надо идти. Они не могли сказать, 
где находится противник - ни отку- 
да он может появиться, ни куда 
он будет направляться. В темноте, 
сумраке, дожде и тумане они долж- 
ны были вести наши войска через 
густой низкорослый кустарник и 
старые колючие деревья, которые 
своими ветками царапали наших сол- 
дат, вызывая воспаления на коже. 
Каждый шаг бьш отмечен трупом или 
солдатом, раненным противником, о 
существовании которого можно было 
узнать лишь по грохоту пушек и 
свисту ядер и картечи». 

I. 


структура и палочная дисциплина которых отбивала у 
младших офицеров и солдат всякое желание проявлять 
инициативу при отсутствии приказов сверху. 

14 ноября метель разыгралась на всей территории 
Южного Крыма, вызывая хаос в британских лагерях и топя 
транспортные корабли у Балаклавы. Кроме того, при хро- 
нической нехватке носильщиков измотанные в боях части 
были вынуждены сами забирать грузы из порта. В подоб- 
ных условиях не могло быть и речи о каких-либо наступа- 
тельных операциях кроме обычных осадных мероприятий. 


Завершение войны 

Когда погода улучшилась, начался новый этап 
осады, и французы заняли Инкерманские позиции. 
Массированные французские бомбардировки начались 
в июне 1855 года. Первый штурм - 18 июня - потерпел 
неудачу. В августе русские войска попытались прорвать 
осадные позиции с севера. Они провели такое же беспо- 
рядочное наступление, как и при Инкермане, что и дало 
сходный результат - полный провал и большие потери. 

Тем временем бомбардировка союзников приводи- 
. ла ко все возрастающим жертвам среди защитников 


Севастополя. Постепенно артиллерия союзников стала 
господствовать на осадных линиях. Когда 8 сентября 
начался штурм, русские предприняли классическое 
отступление, нанеся противнику большие потери, раз- 
рушив при отходе все укрепления и корабли и перейдя 
затем на северную сторону внутренней гавани. 

Обе стороны наблюдали друг за другом через 
гавань. Зимой 1855-1856 годов численность бри- 
танской армии была доведена до почти 90 000 сол- 
дат, резко улучшились командование и снабжение. 

С другой стороны, у французов наступил кризис, 
подобный тому, что переживали англичане предыду- 
щей зимой. С наступление весны французы переста- 
ли видеть дальнейшие перспективы для продолжения 
военных действий, и в марте 1856 года был подписан 
мирный договор. В общей сложности в Крыму погиб- 
ли 19 584 британских солдата, главным образом от 
холодов и болезней. А те, кто остался в живых после 
Инкерманского сражения и не оставил затем служ- 
бу, вскоре после возвращения на родину были вновь 
отправлены за границу - на этот раз подавлять вое- 


' СВЦЦЕТЕЛЬС^^ВО 


британский журналист УИЛЬЯМ ХОВАРД 
РАССЕЛ, ПИСАВШИЙ ВОЕННЫЕ РЕПОРТА- 
ЖИ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ТАЙМС», СООБЩАЕТ 
О СИТУАЦИИ ПОД ИНКЕРМАНОМ. ДАННЫЕ 
ЗАМЕТКИ МОГУТ В ПРИНЦИПЕ ОТНО- 
СИТЬСЯ К ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН, ПОСКОЛЬ- 
КУ и РУССКИЕ, и АНГЛИЧАНЕ СТАЛ- 
КИВАЛИСЬ С ОДИНАКОВЫМИ ПРОБЛЕМА- 
МИ НА МЕСТНОСТИ ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ. 








о^оетіыі ПРЕДСТАВЛЯЕТ 


Пропустили выпуск 
любимой коллекции? 



Просто закажите его 


на сайте? 


іѵѵ^^»аеа^о5ііпі.ги 



Для украинских читателей: 

заказ возможен на сайте ѵѵѵѵѵѵ.сіеа§05Тіпі.иа или по телефону горячей линии 0-800-500-8-40 


Читайте в следующем номере 

ТОБРУК - 1941 


в 1941 году британские части в Тобруке 
выдержали долгую осаду итало-немецких войск. 
Австралийцы из 9-й дивизии стойко защищали 
свои позиции на суше, в то время как Королевский 
флот героически нес свою службу, обеспечивая 
гарнизон всем необходимым. Оборону возглавил 
командир австралийцев Лесли Моршед, который 
за свою большую требовательность к подчиненным 
получил от них прозвище «Беспощадный Минг». 
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